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| ВНИМАНИЕ! 


Любой заєктроприбор ‘при MHeymesom обращении 
может стать причиной пожара. Строго соблюдайте 
правила зксвлуатации таймера и пожарной Gesomac- 


До изучения руководства по эксплуатации прибор 
Re включайте! | 

В связи € постоянними работами во совершенстве- 
ванню прибора, позышающими его надежность, в on- 
струкцию могут быть знесены изменения, не отражею- 
ные в настоящем издания, 


. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


Таймер бытовой ВС-51, именуемый в дальнейшем 
«Таймер», предназначен для автоматического отключе- 
ния электроприборов, мощностью не более 1500 Вт no 
истечении заданного интервала времени. 

Условия эксплуатации: 

температура окружающего воздуха or 1 до 35 °С; 

относительная влажность воздуха до 80 % при тем- 
‚ Beparype 25 °C; 
высота изд уровнем моря -— не более 1000 м. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Напряжение питания, В . 220 — 
Номинальная частота, Tm . 350 
Потребляемая мощность (без вагруз- 

ки), В.А, не более. . .. . . 
Днапазон выдержек времени, мин . . 1-45 
Погрешность вдоль шкалы, с . . 445 


Коммутационная способность выходных цепей пра 
` вапряженни 242 В должна бить: | 
актиьсой магруззки, Вт, не более. 1500 
нндуктивной нагрузки, B-A, не более. 150 
Рабочее положение в пространстве не регламенти- 
зуется. en, 


за 


Корректированиый УРОВЕНЬ звуковой мощности, дБА, 
ме более . . 


ж. 


” Macca, кг, ue ‘более. * о. 62 
Содержанне драгопенных материалов" 
серебра. г, не более. . . с BZ 
Габаритные размеры, мы . . . T70xX92Xx85 
3. КОМПЛЕКТВОСТЬ 
Таймер . . 8 ЛЕ um: 
Упаковочная коробка I rr. 
Руководство по эксплуатации . і Экз. 


4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед включеннем таймера в сеть проверить отсут- 
‚ ствие на нем механических повреждений. 
Не разрешается включать таймер при снитом ко- 
жухе. | | 
Категорически запрещается вставлять в крепежные 
отверстия посторонние предметы. 
5. УСТРОЙСТВО ТАЙМЕРА 


Таймер состоит из следуюших узлов: привода 1, 
редуктора 2 и исполнительного механнзма 3 (рис. 1). 


Рис. I. Схема кя- 
нематическая тай- 
мера ВС-51: 

} — электродвнга- 
тель; 2 — редук- 
тор; 3 — механизм 
исполнительный; 
4 — колесо зубча- 
тое; 5 — вал; 6 — 
кольцо; 7 — плас- 
тива контактная. 


— m 


Вращение от электродвигателя | через редуктор 2 
ж зубчатое колесо 4 передается за счет сил трения на. 
овал 5. На валу надето кольцо 6 с впадиной. В про- 
цессе работы кольцо поворачивается относительно кон- 
тактной пластины 7. В момент срабатывания выступ. 
хонтактной пластины попадает во впадину кольца — 
происходит размыкание контактов. | 


6 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 


Установить таймер в розетку. Вилку бытового при-. 
- бора включить в розетку таймера. Установить выдерж- 
ку времени следующим образом: ручку 1 (рис 2). 
вращать в направлення по часовой стрелке до совпа- 
дения указателя 3 с требусмым значением выдержки 
времени ва шкале. - “Thx 


Рис. 2. Таймер бытовой ВС-51. 


Учитывать, что одно деленне шкалы соответствует 
мин. 

Вращать ручку в направленни, впротивоположном. 
указанкому, не рекомендуєтся. ј 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 


Для поддержания работоспособности таймера необ- 
ходимо периодически очищать его от загрязнения сухой 
ветошью. 

Таймер должен храниться в упаковочной коробке 


при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С; 


и относительной влажности до 80 % при температу- 
ре 25 °C. 


_ 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
И ПРОДАЖЕ 


Таймер бытовой BC-51 ` соответствует теХхнице 
условиям ТУЗ YKPAHHbI-93 HEYB.647412.003 у. 
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9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


Гарантийный срок эксплуатация таймера 12 месяцев 
со дия продажи через розничную торговую сеть. 

При выходе таймера из строя в течение гарантяй- 
ного срока изготовитель обязуется безвозмездно ремов- 
тировать вышедшне из строя таймеры при условия 
соблюдения погоебителем правил эксплуатации и хра- 
вения, указанных в настоящем руководстве пе зксплуа- 
тацви. | 

В случає самостоятельной разборки я ремонта тай- 
мера потребителем в период гарантийного срока пре 
_тензни изготовитель ме принимает. | 


При. прелъявлелни претевзий et высылает | 
з адрес изготовителя таймер с руководством GO ЭЕС- 
плуатации. 


Адрес изготовителя: 


252148, Кнев-14" ya Семья Cocammsx, 9. 
‚Киевский электротехивчегкий завод. 


10.05.93 г. Зэн. № 255. Тир. 3.000. Tan. ПО Pad. 


